Witold Marian Sztyc 


absolwent Szkoły Technicznej, podchorążej A. K. 


przeżywszy lat 21, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 2 grudnia 1945 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w środę dnia 5 b. m. o godzinie 3'/, po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają w nieutulonym żalu 
Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i Znajomych 


Rodzice. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w czwartek dnia 6 b, m. o godz. ?'/, rano w kościele św. Szczepana. 
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